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Cefalometria de Ricketts 
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El siguiente material es de propiedad de el/los docentes/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia 








Punto NASION 


Punto 
mas 
anterior 
de la 
sutura 
fronto- 
nasal 


Punto mas superior del 


Punto PORIO 



conducto auditivo externo 




Punto ESPINA NASAL ANTERIOR 



Extremo anterior 
de la espina nasal 
anterior 



Punto mas profundo de 
la concavidad anterior 
del maxilar 


Punto A 




mas anterior 

de 


Punto POGONIO 



Punto mas postero-inferior 
del angulo gomaco 



Punto GONION 



Punto ESPINA NASAL POSTERIOR 



Punto mas posterior de 
la lamina 

horizontal de los huesos 
palatinos^^^^ w 









Punto mas 
posterosuperior 
de la fisura 
pterigomaxilar 


- # 






Punto medio del condilo 
mandibular a nivel de la 
lfnea Ba-Na 


Punto DC 





El piano de 
referenda 
utilizado 
es el 

piano de FH 


En base a 
este piano 
se marc an 
cuatro 
puntos: 
Rl, 

R2, 

R3 
y R4 


Rl: 

en la 
zona mas 
concava 
del borde 
anterior de 
la rama 



R2: 

Borde 
posterior 
de larama 
(efecto 
espejo). 






R3: 

zona mas 
concava 
de la 
escotadura 
sigmoidea 



R4: 

borde inferior 
del cuerpo 
mandibular 
(efecto espejo) 






R3 y R4 

con lrneas 
paralelas 

a FH 


Se unen 
R1 y R2 

con lrneas 
perpendiculares 

aFH. 


S \ 



Xi:. 

intersection 
de las 
diagonales 



Punto Promentoniano 


Convergencia de la cortical 
externa con la cortical 
interna del menton 



Donde lo 
concavo se 
transforma 


en convexo. 






o 


La mitad de 
la distancia 
entre B y Pg 


Punto 



Intersection 
de la lrnea 
Ba-Na 
con el eje 
facial 
(Pt-Gn) 




Intersection 
del piano 
de FH 
con la 
vertical 
pterigoidea 




Construction del Punto Gnation 


Se traza una 
lrnea tangente 
al borde 
inferior del 
cuerpo 
mandibular 
hasta el borde 
inferior 
del menton. 


Trazar 

la 

lrnea 

N-Pg 


La bisectriz 
de este 
angulo es el 
punto Gn. 



Punto 







mas 
anterior 
de la 
comisura 
labial 


Punto Em 




Lfmite 
anterior 
del 
labii 
infe: 


3 



Punto t 


Limite 
anterior 
de la 

prominencia 
de la 
barbilla 



Pantos Craneometricos del Cefalograma de Ricketts 








D BmuDSim&AL 


Division 
entre craneo 
y cara. 
Referencia 
para la 
rotation 


y 

crecimiento 

mandibular 



Postura de la 
cabeza 

Referenda para 
el tipo facial. 

En el adulto 
N, A y Pg 
son 

perpendiculares 
a Francfort. 



n mxirA'f. 


Evalua 
el perfil 
oseo y 
la 

altura 
anterior 
de la cara 


Tendencia 

de 

crecimiento 
mandibular 
y la altura 
relativa 
de la 

profundidad 
de la cara 




rriCAL vri 


£J 0 OiLLA 


Lrnea 

perpendicular 
a FH pasando 
por el punto 


Separa la fosa 
craneal media 
de la anterior. 






Describe 
inclinacion 
la 

maxila con 
respecto a 
Francfort. 


Durante el 
crecimiento 
se mantiene 
paralelo a FH. 



Determina el 
desarrollo de 


Borde postero 
inferior del cuerpo 

Me 


la rama 




no 


Relaciona el 

maxilar 

superior 

con el 

inferior, 

referencia 

para 

evaluar la 
posicion de 
los incisivos 




KLAflO D CAUSAL 


Sector posterior: 

maximo 

entrecruzamiento de los 
primeros molares. 


Sector anterior: 

maximo 

entrecruzamiento de los 
caninos. 


Plano 

bclusal 


Determina la alteracion en 
sentido vertical de las arcadas. 




Nos da la 
postura labial. 
Describe la 
armoma 


estetica de 
los labios 
relacionado 


o 

L 


a la nariz y 
al menton 







Factores agrupados en seis campos 

1 .Problema dentario. 


2. Relacion Maxilomandibular. 

3. Dentoesqueletal. 

4. Problema Estetico. 

5. Relacion craneofacial. 


6.Estructural interno. 







1 .Relacion molar 


Valor normal 


Clase I -3mm. 
Clase II mayor de Omm. 
Clase III menos de -6mm. 


2. Relacion canina 


Valor normal 


Clase I -2mm. 
Clase II +1mm y mas . 
Clase III menos de 5mm. 





3. Overjet incisivo 
Valor normal: 
2,5mm. 

D.S:+ o- 2,5mm 


4. Overbite incisivo 
Valor normal: 
2,5mm. 

D.S:+ o - 2mm 


5. Extrusion del incisivo inferior 

Valor normal: 

+1 ,25mm. 

D.S: + o-2,0 mm. 



Fig. 3. 3-1. 


Normal 


Aumontado 



Rig. a. 32. 


Normal 



Extruldo 



Nogativo 



Dismlnuldo 



Rig. a. 33. 




6. Angulo interincisivo 


Valor normal: 
130 Q . 

D.S + o-l 0 Q . 












7. Convexidad 

Valor normal: 

2mm. A la edad de 8 anos y medio. 


Disminuye 0,2mm por ano. 
D.S :+ o- 2mm. 



Fig. 8.35. 




8. Altura Facial inferior 


Valor normal: 

47 Q . Permanece cte.con la edad. 
D.S :+o- 4 Q . 










9. 


Valor normal: 

Edad del paciente en anos +3mm. 
D.S. +o-3mm. 


del molar superior 




10. Protrusion del incisivo inferior 
Valor normal: +1mm. 

D.S : +o- 2mm. 


11. Protrusion del incisivo superior 
Valor normal:+3.5mm. 

D.S:+o- 2mm.. 


12. Inclinacion del incisivo inferior 
Valor normal: 22 Q . 

D.S .+o- 4 Q .. 



13. Inclinacion de incisivo superior 
Valor normal 28 Q 
D.S : +o- 4 Q 


14. Plano oclusal a la rama mandibular 
Valor normal 0 mm a los 9 anos y medio. 
D.S : +o- 3 mm. 


15. Inclinacion de piano oclusal. 

Valor normal 22 Q a los 8 anos aumenta 0,5 Q por ano 
D.S : +o- 4 Q 










16. Protrusion labial 

Valor normal: 

-2mm. a los 8 anos y medio 
y disminuye 0,2mm. 
por afio. 
D.S:+o-2mm. 


17. Longitud del labio supe 

Valor normal: 

24mm. a los 8 anos y medic 
D.S :+o-2mm. 





18 . Comisura labial-Plano oclusal 


Valor normal -3,5mm. A los 8 anos y medio, aumenta 0,1 mm. por ano. 






19. Profundidad facial 


Valor normal: 87 Q a los 9 anos. 
Aumenta 0,33 por ano. 

D.S .+o-3 Q 


20. Eje facial 

Valor normal: 90 Q . 
D,S :+o- 3 Q . 





pli OF UiWmAD FACIAL 




EJE FACIAL 


Norma: 90° 

Desviacion: 3,5° 

CONSTANTE CON LA ED AD 


Angulo 
por el piano 
basocraneal 
con el eje facial 
( Pt - Gn) 


•Indica la direction de 
crecimiento del menton 
Determinante del biotipo 
facial. 


^\E]e Facial 

Relation INVERSA entre angulo y eje 
Cuando el angulo se y el eje se 



Cuando el angulo se 



El signo es POSITIVO (+) 


y el eje se 




El signo es NEGATIVO (-) 



21. Cono facial 
Valor normal: 68 Q . 
D.S :+o-3,5mm. 


22. Angulo del piano mandibular 
Valor normal: 26 Q a los 9 anos. 
D.S .+o-4mm. 


23. Profundidad maxilar 
Valor normal:90 Q . 
D.S+o-3 Q . 




FACIAL 





PLAN D MANiUIJULAIi 




24. Altura maxilar 

Valor normal: 

53 Q y aumenta 0,4 Q por ano. 
D.S :+o-3 Q . 


25. Plano palatal 
Valor normal: 1 Q . 
D.S .+o- 3,5mm. 




AiTuiiA maxjlas 






26. Deflexion craneal. 
Valor normal: 2 7 Q . 
D.S :+o-3 Q . 





27. Longitud craneal anterior 
Valor normal: 

55mm. a los 8 anos y medio. 
Aumenta 1 mm.por ano. 

D.S .: +o-3mm. 


28. Altura facial posterior 
Valor normal: 

55mm. a los 8 anos y medio. 
Aumenta 1 mm. por ano. 
D.S .3.3mm. 


29. Posicion de la rama 
Valor normal 76 Q . 

D.S +o-3 Q . 









30. Localizacion del Porion 
Valor normal:-39mm. a los 9 anos. 
D.S .2,2mm. 


31 . Arco mandibular 
Valor normal: 26 Q a los 8 anos y medio. 
Aumenta 0,5mm. por ano. 

D.S :+o- 4 Q . 


32. Longitud del cuerpo 
Valor normal: 65mm. a los 8 anos y medio. 
Aumenta 1 ,6mm. por ano. 

D.S :+o- 2,7mm. 








ANALISIS LATERAL DE RICKTTES - 32 FACTORES 


CAMPO 1 - PROBLEMA DENTARIO 

Valor normal 
S'/* soot • 9 artos 

1 • Relaodn molar 

- 3 mm * 3 mm 

2 * Relacxin canina 

- 2 mm * 3 mm 

3 * Overjet rosivo 

2,5 mm t 2,5 mm 

4 • Overtxle incisivo 

2.5 mm i 2 mm 

5 - ExtrusaOn ncisrvO inferior 

* 1 ,25 mm i 2 mm 

e - Angulo intenncusivo 

130“ * 10* 


CAMPO U - MAXILOMANDIBULAR 


7 - Convexidad 

2 mm t 2 mm 

8 - Altura facial *\ferior 

47“ « 4° 


CAMPO III - DENTOESOUELETAL 


9 - Position molar superior 

Edad r 3 mm t 3 mm 

10 • Protrusion incisivo inferior 

♦ 1 mm i 2 mm 

1 1 - ProUuSibn incisivo Superior 

• 3,5 mm * 2 mm 

12 * Inclination tnosivo inferior 


13 • Inclinacibn incisivo superior 


14 - Plano odusal a rama mandibular 

0 mm t 3 mm 

15 - IncimaciOn piano oclusai 

22* t 4“ 


CAMPO IV * PROBLEMA ESTETICO 


1 6 - Protrusion bbwiJ 

- 2 mm s 2 mm 

17 * longitud labio superior 

24 mm * 2 mm 

18 * Comtsura labial- Plano oclusai 

- 3.5 mm 


CAMPO V - RELACION CRANEOFACIAL 


19 - Profundicfcid facial 


20 - Eje facial 

90“ t 3" 

21 - Cono faoal 

68*’ ± 3,5" 

22 • Angulo piano mandibular 

2r±4* 

23 - Profundrdad maxilar 

90" t 3“ 

24 - Altura maxilar 

53" t 3” 

25 - Piano palatal 

1“ ± 3,5* 


CAMPO VI - ESTRUCTURAL INTERNO 


26 - DefWxiOn cmneal 

■ 1 

27 - Longitud craneal antenor 

55 mm t 2.5 mm 

28 - Altura facial posterior 

55 mm t 3 mm 

29 - Poatcibn de la rama 

76“ t 3° 

30 - LocataaoOn del ponOn 

- 39 mm * 2 mm 

31 * Arco mandibular 

26" ± 4" 

3? - L ongitud cuorpo mandibular 

• 


CEFALOGRAMA RESUMIDO DE RICKETTS 


MAXILAR INFERIOR 

NORMA 

1 - E |0 facial 

90° * 3° 

2 * Profundidad facial (angulo facial) 

87° ±3° 

3 - Angulo piano mandibular 

26° ± 4° 

4 - Altura facial inferior 

47* t 4® 

5 - Arco mandibular 

26° ± 4° 


MAXILAR SUPERIOR 


6 - Convexidad facial 

2 mm t 2 mm 

7 - Profundidad maxilar 

90° ±3* 


DIENTES 


8 • Incisivo inferior a A Po 

1 mm ± 2 mm 

9 - InclmactOn incisivo inferior 

22° ±4° 

10 - 1 m molar superior a PTV 

Edad ♦ 3 (± 3 mm) 

1 1 * Incisivo infenor al piano oclusai 

1 mm i 1.25 mm 

12 - Angulo intenncisivo 

130* ± 10* 


PERFIL BLANDO 


13 - Protrusl6n labio inferior 


- 2 mm ± 2 mm 


Comportamiento matematico del 

biotipo facial 




1°- Deter mi nacion de la diferencia de anos. 
2°- Valor paciente. 

3°- Correccion biologica - Norma individual. 
4°-Determinacion del signo. 

5°- Desvio Standard. 

6°- Resta de resultados. 

7°- Division por los 5 factores. 

8°- Vert. 


Una vez efectuado el desarrollo del cefalograma extractaremos del 
mismo los 5 factores necesarios para la determination del VERT 
de nuestro paciente. 


En ella debemos considerar el limite de crecimiento 

mujeres a los 15 anos 
varones a los 18 anos 

La NORMA definida por el Dr. Ricketts esta tomada entre los 8.5 anos 
los 9 anos. 


EJEMPLO A: 


EJEMPLO 


Sexo: masculino 

Edad: 23 anos 5 meses (se considera 23 anos) 

Limite de crecimiento: 18 anos. 

Diferencia de anos: 18 (limite de crecimiento) - 9 (que es 

\ la norma) = 6 anos 

B: 

Sexo: femenino 

Edad : 14 anos 6 meses (se considera 15 anos) 

Limite de crecimiento : 15 anos. 

Diferencia de anos : 15 ( limite de crecimiento ) - 9 (que 

es la norma) = 6 anos. 


DEFINICIONES EXPLICATIVAS PARA UNA MEJOR 

COMPRENSION 

•NORMA (N): objetivo clrnico y standard de comparacion a partir del 
cual se establece el DIAGNOSTICO y se propone el TRATAMIENTO. 

•NORMA INDIVIDUAL (N. I.): individualizacion del standard de 
comparacion para ESE PACIENTE. 

•DESVIO STANDARD (D.S.): Los valores obtenidos de un grupo de de 
observacion forman una curva de distribucion. (CURVA DE GAUSS). 


•CORRECCION BIOLOGICA (C.B.): son valores que se modifican con 
la edad. 


2°- VALOR DEL PACIENTE 


Lo obtenemos directamente del cefalograma 



Valor Paciente 

1- Eje facial 

o 

^1" 

00 

2- Profundidad Facial 

o 

l> 

00 

3- Plano Mandibular 

\26° 

4- Altura Facial Inferior 

49° 


5- Arco Mandibular 


32° 


Factores 

Norma 

D.S. 

1 Eje facial 

o 

o 

+ 3° 

2 Prof, facial 

00 

<1 

o 

+ 3° 

3 P. mandibul. 

26° 

o 

"7j- 

+ 

4 Alt. fac. inf. 

47° 

O 

"7j- 

+ 

5 Arco mand. 

26° 

O 

+ 


C.B. 

Valor 

Paciente 

Norma 

Individual 

No varfa 

84° 

o 

o 

+0.3° / a 

87° 

89° 

-0.3° / a 

26° 

24° 

No varfa 

49° 

47° 

+0.5° / a 

32° 

29° 















FACTOR 1 Eje Facial 
Relacion INVERSA 

Cuando el angulo se ABRE y el eje se CIERRA : 



El signo es POSITIVO (+) 


Cuando el angulo se CIERRA y el eje se ABRE : 



El signo es NEGATIVO (-) 


FACTOR 2 


Profundidad Facial 


FACTOR 3 Plano Mandibular 

FACTOR 4 Altura Facial Inferior 

En estos tres factores la relacion es DIRECTA 

Angulo ABIERTO .El signo es NEGATIVO (-) 

Angulo CERRADO ► El signo es POSITIVO (+) 


FACTOR 5 Arco mandibular 
Relacion INVERSA 

Cuando el angulo se ABRE y el eje se CIERRA: 



El signo es POSITIYO (+) 


* J 

Cuando el angulo se CIERRA y el eje se ABRE: 



El signo es NEGATIVO (-) 


VALORES DE NORMA INDIVIDUAL DEL PACIENTE EJEMPLO 


Factor 1 

Valor Paciente 

Norma Individual 

Signo 

Eje Facial 

0 

00 

o 

o 

(-) 


El valor del paciente es MENOR que la norma individual por lo tanto el 
signo es negativo 












Factor 2 

Valor Paciente 

Norma Individual 

Signo 

Profundidad Facial 

00 

^1 

o 

89° 

(-) 












El Valor del Paciente es MAYOR que la Norma Individual, la relation es 
directa, el angulo se abre, por lo tanto el signo es negativo 


Factor 3 

Valor Paciente 

Norma Individual 

Signo 

Plano Mandibular 

26° 

24° 

(-) 











Factor 4 

Valor Paciente 

Norma Individual 

Signo 

Altura Facial 
Inferior 

49° 

47° 

(-) 


El Valor del Paciente es mayor que la Norma Individual, la relation es 
directa, el angulo se abre, el signo es negativo 











Factor 5 


Valor Paciente 


Norma Individual 


Signo 

Arco Mandibular 32° 29° (+) 

Relation Inversa, el angulo se abre, el eje se cierra por lo tanto el signo 
es positivo 











COHCLUmO'f 


x\ 


Cuando hay una rotacion 
mandibular hacia 

en sentido 
contrario a las agujas del 


reloj 


EL SIGNO ES 
POSITIVO 


Cuando hay una rotacion 
mandibular hacia 

en sentido de las 
agujas del reloj 






[•s 





7^ DIVISION POR LOS CINCO FACTORES QUE 
\ COMPONEN EL VERT 



Determinamos anteriormente el D.S. del paciente a la vez que su signo 
pero de los 5 factores en CONJUNTO debiendo ahora dividirlos por cada 
uno de ellos. 


-2.9°/ 5 = -0.5° 



El VERT de nuestro paciente es - 0.5° 



Buscamos en la tabla que denomination le corresponde al vert de nuestro 
paciente: 


Patron 

Facial 

Dolico 

Severo 

Dolico 

Dolico 

Suave 

MESO 

Braqui 

Braqui 

Severo 

Desviac. 

Clinica 

-2 

- 1 

- 0.5 

0 

+ 0.5 

+ 1 


VERT : -0.5° Dolico suave 



















